
PHILIPS HADIO - Mod. Bl 210 A. Onde eorte a 16,5 Me e 8 Me. Onde medie a 550 kc e 1630 kc/s. Media frequenza 468 ke. Cor- 

rente totale 68 niA. Consutno totale 32 watt. 
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